Gotiryd Dunda 


przeżywszy lat 12, po długiej a cieżkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami. 
zmarł dnia 9 Września 1889 roku. 


W smutku pozostała żona wraz z dziećmi i wnukami, zaprasza Krewnych, Przyja- 
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clot 1 Znajomych na wyprowadzenie zwłok, mające się odbyć we Srode dnia Il-go 
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Września b. r. o godzinie 4 popołudniu z domu przy ulicy Warszawskiej Nr. 7 
wprost na miejsce wiecznego spoezynkur z= 
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